ANTONI GZIEDEKOWSKI 


c. k. Nadkomisarz straży skarbowej, 


przeżywszy lat 51, po długich cierpieniach, opatrzony św. Sakramen- 
tami, w dniu 8 Marca 1887 roku zakończył życie. 


Pozostała żona z rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół 1 Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który 
się odbędzie we Czwartek dnia 10 b. m. o godzinie o rano do kościoła parafialnego w Chrzanowie, 


a po odbytem nabożeństwie żałobnem, na cmentarz miejscowy. 


